Doo 


ARMy 


J>V 




u - s - 22 
Week Ending 

q A4i 

Feb. 7, 1942 

by 

Corps Areas 

3 ( 'iPf? - ’ 1,-w \ BSD STATUS 

, ' CORFS ARIAS 

^xx 

Normal 

Emergency Beds 

i 

T-l ^ j _ 

a. (100 sq. ft.) 

b. (72 sq. ft.) 

expansion peas 

Total 

Perm. 
Bides. 

Temp. 
Bides 

! 

| Va- 

. Total j cant 

[ 

Perm, j Temp. 
Bldgs.I Bldgs 

Total 

Va¬ 

cant 

Perm. 

Bldgs. 

Temp. 
Bldgs, 

63 

Total 

Va¬ 

cant 

Fern. 
Bldgs. 

Temp. 

Bldgs 

- 

.Total 

Va¬ 

cant 

Perm. 
Bldgs. 

Temp. 

Bldgs. 



FIRST 

604 

4141 

.4745, 

1750 

72 ' 38 

.. .110 

.107 

LjLSl 

220 

220 

47 

167 : 214 

21/, 

880 

/ /, OQ 

S989 

9991 

SECOND 

1480 

1617J 

L 5145| 

1603 

141 

881 

229 

186 

_56 L 169.. 

... 225 

.223 

89 


89 

89 

177/, 

391 /, 

^688 

91 m 

THIRD 

1664 

. 5550 

7222 

2366 

148 

460 

608 

596 

. .402 

631 

1033 

i_1023_ 

34 

r 8 

42 

26j 

2248 

6657 

890^ 

/,nn 

FOURTH 

871 

24970 

25841 

9693 

282 

1464 

1746 

I682i 

1 . 89 

_ 1283. 

1372 

1329 

193 

L929J 

I. 1122, 

1062 

1 / 9^ 

28646 

30081 

1 97 86 

|FIFTH. 

675 

. .2465 

.3140 

743 

55 

165 

220 

214 

34 


34 

34 

106 

184 

290 

220 

870 

2814 

3684 

1211 

|SIXTH 

428 

. 2714.. 

3182 

1046 

128 

161 

289 

140 

2 


2 

2 

- ■ 

- 

- 

- 

558 

2915 

3473 

1188 

SEVENTH 

5565 

321 

5886 

2433 

183 

984 

1167 

363 

255 

70 

325 

305 

116 

73 

189 

153 

6119 

1448 

7567 

3254 

EIGHTH 

■ -4105, 

9276 

13781 

5243 

685 

818 

1503 

1177 

311 

500 

811 

782 

543 

471 

1014 

490 

6044 

11065 

17109 

7692 

NINTH 

33581 

8896 

12254 

\.m 9.J 

265 

. S31, 

1096 

948 

214 

203 

417 

384 

276 

ryiy 1 

689“ 

593 

4113 

10343 

14456 

5444 















| 






TOTAL 

19158 

62038 

81196 

3396 

195-9 

5009 

6968 

5413 

1520 

2919 

4439 

4302 

1404 

2245 i 3649 

2847 

2404I 

72211 

96252 

40958 



BED STATUS 

General Hospitals (Included in figures for Corps Areas') 

IcaI j 










• 











1 |Lovell 

- 

.954 

9'54 | 

396 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

954 

954 

396 

2 

Tilton 

— 

777 

777 

138 

— 

— 

— 

— 

— 

169 

169 

169 





„ 

946 

946 

.307 

l j 

Walter Reed 

.1194 


1194 

263 

_ 

_ 

_ 

_ 

394 


394 

394 


_ 


_ 

1538 


. .15 88. 

.657 


LaGarde 


. 998 

998 

340 

— 

— 

— 

_ 





_ 

486 

486 

486 


1484 

1484 

826 


Lawson 

- 

1900 

1900 

731 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

1900 1 

1900 

731 


Stark 

_ 

920 

920 

322 

_ 

_ 


w 

— 

— 


— 



— 



920 

920 

322 


Billinas 

- ; 

799 

799 

212 

— 

87 

; 87 

■ 87 

- . 

- 

— 

— . 

— 

- 

- 

— 

- 

886 

L06 

299 


Darnall 

16 

- 

•16 

12 

- 

- 

- 

- 

i- ' 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

16 

- 

16 

12 

PZ 

Armv k Navy 

412 

- 

412 

32 

106 

- 

106 

106 

— 

- 

— ■ 

■ — 

— 

— 

— 

— 

518 

— 

518 

138 


0'Reilly 

919 

- 

919 

595 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

919 

— 

919 

595 

0 

.W.— 

Fitzsimons 

-1221, 

— 

. 1995 

495 

50 

- 

50 

47 

- 

- 

- 


- 

— 

- 

- 

2045 

— 

2045 

542 


Sam Houston 

1000 

- 

1000 

190 

.466 

— 

466 

202 

— 

— 

— 

. - 

520 

_ 

520 

166. 

i_1986 

— 

1986 
r 977 

558 

502 


Wm. Beaumont 

716 

— 

716 

241 


— 



261 

— 

261 

261 



— 

_ 

977 


2 

Barnes 

_ 

700 

700 

117 

HOT 

— 

— 


— 

100 

100 

84 

— 

: 33 

33 

3 


833 

833 

204 


Hoff 

_ 

675 

675 

152 

_ 

— 

— 

— 


— 

• — 


— 





675 

675 . 

152 


Letterman 

990 

.399. 

1389 

390 

— 

— 

_ 


117 

83 

200 

200 

— 

— 

_ 


1107 

482 

1589 

590 
























TOTAL 

7242 

8122 

1536A 

4626 

622 

. . .07 

709 

442 

772 

352 

1124 

1108 

520 

519 

1Q39 

655 

9X56 

9080 

18236 

6831 


























































































































































































































HOSPITALIZATION 

































































































